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Datos del Vehículo 
Categoria : L5 Año Fabric. : 2011 
Marca : MOTOKAR Año Modelo : 2011 


Modelo : CCG125 

Color : AZUL PLATA 

Número de VIN : 8WAKRFO11BL029721 

Número de Serie : 8WAKRFO11BL029721 

Número de Motor : WH156FMI211E73371 

Carrocería : TRIMOTO DE PASAJEROS 

Potencia : 7.2KW/8500RPM 

Form. Rod. : 3X1 Versión : SINVERSION 
Combustible : GASOLINA 


Asientos : 3 Cilindros : 1 Cilindrada : 0.124 

Pasajeros : 2 Longitud : 2.84 P. Bruto : 0.415 

Ruedas : 3 Altura : 1.71 P. Neto : 0.235 

Ejes : 2 Ancho : 1.31 Carga Util : 0.180 
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